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〈便利機能〉 

本製品は切タイマーの他に入タイマー機能を搭載し、それぞれを連動 
して使うことびでをます。使いかたはじ(下のページをご覽ください。 

ページ 


参切タイマー 拥適列:就寝時) . 已 （3) 項 

参入タイマー 拥適列:予約運転辟 . 已 （4) 項 

参タイマー連動 ① （切-入） (用を例:就寝一起お . 巨（己) 項 


参タイマー連動 ② （入-切） 用を例:予約運転と切り時間設思…… 巨 （6 觸 


このたびは兰菱扇風機をお買いおめいただをまして、まことにありがとうございまず。 

•ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しくち全にお使いください。 

なお、お読みになった後は、お使いになるかたびいつでも見られるところに保管してくださし、。 
♦ルさなお子さまび製品に触れないよう十分ご注意ください。 

※羽根や首振り機構、高さ調節機構などの可動部に触れるとけびをするおそれびあります。 
•保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。 

•保証書は必ず「お買上げ曰•販売店名」などの記入を確かめてください。 

•この製品は日本国内用ですので曰本国がでは使用できず、またアフターサービスをできません。 
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 









































安全のために必ず守ること 


誤った取扱いをしたときに生じるを険とその程度を、巧の表示で区分して説明しています。 


Q 


禁止 


分解禁止 


水めれ禁止 


めれ手禁止 


じ^ラグを抜く 


A 警告 


誤った取扱いをしたときに 
死じや重傷などに結びつく 
可能性びあるちの 


>電源コードをステップルやななどで固定しない 
>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、お 
理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通 
電しない。また、物をのせたり、巧み込んだりしない 
(電源コードが破損し、义がや感電の原因になります） 
>電源コードやプラグが傷んだりコンセントの差 
し込みがゆるいときは使用しない 
(感電•ショート-発义の原因になりまず） 

>リチウム電池を幼巧の手の届くところに置かない 
(飲み込むおそれがありまず） 

>羽根-ガードをつけずに高さ調節ボタンを巧さない 
(モーター部が飛び出してけびをするおそれがありまず) 
>羽根-ガード-ベースを付けずに運転しない 
(転倒したりけがをするおそれがありまず） 


I 改造やお要 U 上の分辆をしない 
(乂巧-感電-けがの原因になります） 


I 製品やリモコンを水につけたり、 7 k をかけた 
0しなし1 

(シヨー トや感電のおそれがありまず） 


ぬれた手で電源プラグを巧を差ししない 
(感電のおそれがあります） 


• お手入れの際はおず電源プラグをコンセントか 
6お< 

(通電状態では感電やけがをずることがあります） 


〇 

指示に従い 
おず行ラ 


•交流 10 0V を使用ずる 

(直流や交流20 0 V を使用ずると义巧や感電の原 
因になりまず） 

• 電源プラグについたほこりは清掃ずる 
(ほこりが付着ずると漏電义巧の原因になります） 
•電源プラグはびたつきがないよう刃の根元まで 
お実に差し込む 

(差し込みがゆるいと感電や义災の原因になりま 
す） 

• 包装用ポ U 袋は幼児の手の届かないところに保 
管ずる 

(誤ってかぶったとさ窒息し死 t するおそれがあ 
ります） 

•製品の組立ておよびお手入れは取扱説明書通り 
に巧ラ 

括 R 品がはずれてけがをするおそれがありまず） 
•異常•故障時には、直ちに使用を中止ずる 
(そのまま使用すると発煙•発义•感電-けがに 
至るおそれがありまず） 

〈異常.故障例〉 

-電源コードやプラグが異常に熱い 
-電源コードに深いキズや変形がある 
-首おり運転中やコードを動かずと通電したり 
しなかったりずる 
-焦げくさい臭いがずる 
-ビ1」ビ U と電気を感じる 
•スイッチを入れてち動かない等 
※ずぐに電源プラグを巧いて販売店へ点検、修 
理を依頼ずる 


A ミ主意 


誤った取扱いをしたときに 
傷害または家屋-家財など 
の損害に結びつくもの 


0 

禁止 


• 本製品は一版家庭巧でず。つざのところでは使わない 
温室、ビニール J \ウスなど湿度の高いところ、雨や水しぶさ 
のかかるところ、室外や4ぴ C な上の高温になるところ、ガ 
スレンジなど炎の近 <、綿ぼこりや砂ぼこりのをいところ、 
甫に1 0 ’C じ(下になる低温なところ、弓 I 义性ガスのあるとこ 
ろ、工場内などミ由のつきやすいところ、有機溶剤を使用し 
ているところ、直射日光等、強い紫外線の当たるところ 
(感電-义災-破損-故障のおそれがあります） 
•風を長時間、か5だにあてない 
(健康を害ずることがありまず） 

• 力ーテン • 障害物のそばや不を定な場所では使用しない 
(転倒や転倒による部品の破損により、けがをす 
るおそれがあります） 

• 製品を弓 I きず S ない ㈱ 〔傷が付くおそれがあります) 
•製品組立て状態での輸送は行わない。輸送ずる 
際は箱に収納ずる 

(製品-部品が破損ずるおそれがあります） 

• スライドパイプに油などをつけない 


り (イプが急に下降して、けがをずるおそれがあります) 


接触禁止 


〇 

指がい 
必ず行っ 


• ガードの中や巧動部へ指や物などを入れない 
(けがをするおそれがありまず。とくにルさなお 
子さまにはごを意ください） 

•後ガードに顔を近づけない 
(髪の毛が羽根に巻さ込まれるおそれがあります) 
• 入タイマー設定中は羽根•ガードに触れない 
闷习根が回り始め、けがをするおそれがあります) 

• 本体に異常な振動が発ました場合は、使用を中止ずる 
(羽根やガードがはずれて落下し、けがをずるおそれがあ0まず) 
•電源プラグを巧くときは、電源コードを持たず 
におず先端の電源プラグを持って引を巧く 
(感電やショートして発义ずることがありまず） 
•取りはずし-組立て-お手入れの際は手袋を着用ずる 
请用しないとけがをすることがあります） 

•高さ調節、風向きを変える、持ち運びを行ラ際 
は、おず運転を停止させてか S 行う 
(けがをずるおそれがあります） 

• U モコンの乾電池の取扱いは1<ソ下を守ること 


(+)(-) を正しく入れる。 シヨー トさせたり、 


ラグを巧く 


使用時(かは、電源プラグをコンセントか己 
巧< 

(けがややけど、絶縁劣化による感電-漏電义 
巧の原因になります） 


分解、加熱、火に入れるなどしない。充電しない。 
使い切つた乾電池はすぐに製品か6取り出す 
(電池の使いかたを誤ると液漏れ、破裂、発熱の 
おそれがあり、けがや故障の原因となりまず） 
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各部のなまえと組立てかた 


この製品は、羽根、ガードび組立て5れて姻包されていまず。 
必ずベースを組立ててか5ご使用ください。 


〈各部のなまえ〉 


刖カード 


本体表示部 


(ベース裏面） 



固定ナット 
ベース 

本体操作部 


後ガード 
取っ手 

首振りつまみ 



ベースホルダー 




使用ち法は9ページをご参 



照ください。\ 




スタンド/ 





スライドパイプ 

高さ調節ボタン 
リモコンフック 
スタンド 

電源プラグ 

電源 コードは巧面と 
ベース脚で挟まない 
よラべースのフック 
に引っ掛け、コード 
出□か6出して<だ 
さい 


ベース脚 コード出口 


〈ベースの組立てかた〉 


■付属部品 

リモコン リチウム電池 

個包場所は 9 ぺージを （ CR 202 5) 

参照してください 



- A 警告- 

•ベースをつけずに運転しない 

( 転倒してけびをするおそれびあります) 


•電源コードはベース脚で踏みつけない 

(電源コードが破損し、乂災ゃ感電の原因に 
なります） 


- A 注意- 

♦取りはずし-組立ての際は手袋を着用する 

(着用しないとけびをすることびあります) 


♦製品を箱か6出ず際は、ベースを取り出したを、ホ 
ルダーの取っ手とスタンド支柱部を持って製品本体 
を取り出してください。（ガード等を持って取り出 
ずと変お-破損ずることがありまず） 

ガード 



①スタンドの固定ネジ部にある 
スタンド固定ナットをはずす。 
(左に回す） 



スタンド固定ナット 


②電源コードをベースの長巧に通し、 
スタンドのツメ巧にベースのツメ 
を引っ掛け、ベースの丸巧に固定 
ネジ部び入るよラ静かにスタンド 
をベースにはめ込む。 


ツメ巧 



③ スタンドとベースの連結びはずれないよ 
うにゆっくりと横向きにする。 

④ 固定ネジ部をスタンド固定ナットでネ 
ジ山を合わせてかたむさのないよラに 
しっかり固定する。 

⑥電源コードをベースのフックに引っ掛け、 
コード出□より出す。 
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使いかた 


に）風量を切り換える _ 

風量/リズムボタンを押す。 

. ボタンを巧すごとに風量とランプび切り換わります。 

ド宇、ベビーは中より弱い連続風です。 

U ズム風は自動制御で風量に変化をつけた風でず。饰 Ij 御バターンは1バターンです） 

運転と停止を繰り返しているため、とをおり羽根び止まることびありまずび、故障ではありません。 

- 4 - 


注意 


•ガードの中や可動部へ指や物などを入れない。 （けびをするおそれびあります。とくにルさなお子さまにはごま意ください) 
♦後ガードに顔を近づけない。 （髪の毛び密根にきき込まれるおそれびあります） 


電源プラグを差し込む 


※電源プラグを差し込むと「ピッ」と音び鳴ります。 


ド丰、電源プラグびコンセントに差し込まれているときは、運転を停止していてを操作部-スタンドの一部び暖かくなります。 
電モ回路の待機時消費電力(約0.已 W ) によるちので故障ではありません。 


リモコンに電池を入れる 


付属のリチウム電池に R 202 已)を入れる。 

① 裏側の巧にお持ちのボールペン等を差し込み矢印の方向にスラ 
イドさせた状態で、 

② ホルダーを引き出す。 

③ ホルダーに U チウム電池の®を上側にしてのせる。 

④ 電池をのせたホルダーを「カチン」と音びするまで巧し込む。 

■巧励 《■ 

■電池は必ずホルダーにのせてから差し込んでください。 

■指定 L 义 H の電池は入れないで<ださい。 

•リモコンは落下など強い衝撃を加えないでください。 

• リモコンの上に物を置いたり、踏みつけるなどしないでください。 


ボールペン等 



本体およびリモコンの操作 


運転表示部を確認しなび5ボタンを押して操作する。 

-ボタンを巧すと本体か日「ピッ」と音び鳴ります。 

※本体操作部と U モコンのボタンの機能は同じです。 

■ボタンの操作は中央部を軽く押してください。 

端を押したり、つめの先で巧すと操作でさないことび 
あります。また、破損の原因になることびあります。 

• リモコン操作は送信部を受信部に向けて操作して < だ 
さい。 


本体作部 



ドち> U モコンの操作節囲について 

-受信部か S 約 4m、 正面を中むに左ちに約60°1<ソ内でず。送信部び巧面に 
近いときはこの範囲でち操作できないことびあります。感度び悪くなった 
場合は新しい U チウム電池怖販品： CR202 己）に交換してください。 

-次のところでは U モコン操作びできないことびあります。 

本体受信部と1」モコンの間に障害物びあるところ、イン/(-ター照明器具 
または、電モ瞬時点な照日月器具を使用しているところ、本体の受信部に直 
射曰光等の強い光び当たるところ、テレビの近くなど電磁波の霞響を受け 
やずいところ 



リモ]ン觀乍部運撼示部 


送信部 


にタイマ-1 
時間 n C 


西タイマ-] 

郎 ，〇ら 


おやすみ 

ゆ .3 のみ I 


[_ 風量 J 

〇リス•ム 


受信部 


(1) 運乾および停止ずる 


1- 入/切ボタンを押ず。 

•運転を開始し、風量ランプが点灯 
します。 

2.停止ずるときはもう一度入/切 
ボタンを巧ず。 

•運転を停止し、風量ランプが消灯 
します。 


户モ〉メモリー機能について 

本機は停止した前の状態（風量）を記憶するメモリー機能を搭載しています。入 
/切ボタンを押すと、停止前の風量で運転を開始します。ただし、電源プラグを 
抜いた後や停電した後に運転するときはメモ U —び解除され、「ベビー」で運転 
を始めます。切タイマーおよび入タイマーはメモ1」一されません。 

オートオフ機能について 

本機は切り忘れ防止のため、運転中にボタン操作びない状態び8時間続くと自動 
的に運転を停止します。オートオフ機能を解除したいとをは、運転中に本体操作 
部の切タイマーボタンと入タイマーボタンを同時に3砂間押します。運転び停止 
し、オートオフ機能び解除されますので、再び入/切ボタンを押して運転してく 
ださい。電源プラグをおくと、再びオートオフ機能び働くようになります。 


側強中な ’ i ! 
ofofof 0 
























































中 

备 

べビ- 

备 

切 


の綱誕闻 10 分 20 分 30 分 
邸間誕時」 20 分 40 分 1 時間 


経過 
1 時間時間 








時間〇 6 



■ぶみ 


運お中に切タイマーボタンを押す。 

-ボタンを押すごとに設定時間び変わります。 


(切タイマーランプび点なし、切タイマーびセツトされます） 


■風■が伸」「強」のとき 


■風量び「ベビー」「リズム」のとき 


おやずみタイ 7 — 


標準タイマー 


標準タイマー 

おやすみランプと各 


各時間のランフの 


各時間のランプの 

時間のランフび点打 


みび点灯 


みび点打 


切タィマ- 


切タィマ- 


切タィ矿 


おやずみタィマ- 


時間経過ととちに風量び下びる 
風量 

強 


(中■娃のみ) 


ランス肖な 

件袖のみ） 

冲•強のみ) 

ランス削了 

(セット解齡 


T 

(セットお除） 


旧间な疋旧 I 4 U 刀' 口 U でピ间 4巧间 

[別綱誕時 1 1 時間 2 時間 3 時間 已時間 


》「ベビー」および「リズム」は風量び最を弱いため、おやすみタイマーは設定でさません。 

ド丰、.タイマー時間の経過中は時間経過とともにタイマーランプび移動しまず。おやすみタイマーでは風量を化とともに風量ラ 
ンプち変わります。 

•「中」または「強」でおやすみタイマーに設定した後、風量を「ベビー」および「リズム」に切り換えるとおやずみラン 
プも消灯しまず。 

-時間を変更した場合、変更した時点から新たにタイマー時間のカウントび始まります。 

-タイマー時間は目まです。 

風量「強」で1時間のおやすみタイマーをセット 


設定例 

■おやすみタイマーをセット 


■おやすみタイマーで停止 



べビー (30 分） 


10分 


30分 


信お 

U き間 






—: 強運転時 - 
—:中運転時 

. 

















(3) 切タイマー運転（自動で運転を停止ずる。「おやずみタイマ ー J と「標準タイマ ー J の2種類か5選べまず） 


セツトした時間び経過すると運転び停止しまず。 

-おやすみタイマーは、時間の経過ととわに風量び自動で下びります。 

就寝時に風量をだんだん弱くさせたいとさなどに便利です。 

-標準タイマーは風量を化びなく、セツトした時間び経過すると停止します。 


- ZL 注意 


>風を長時間か5だにあてない 

(健康を害することびあります） 


(4) 入タイマー運転（自動で運転を開始する） 


セツトした時間び経過すると自動で運転を開始し、2時間後に自 
動停止しまず。 運転開始時の風量はベビーとなりまず。 

' 就寝時などエアコンび停止したをに扇風機を運転させたいとき、 
または起床時に自動で運転を開始させたいときなどに便和です。 


- A 注意 


>入タイマー設定中は羽根-ガードに触れない 

( 习习根び回り 始め、 けびをするおそれびあります） 


停止中に入タイマーボタンを押す。 

-ボタンを押すごとに設定時間び変わります。 


(入タイマーランプび点なし、入タイマーびセツトされます） 


各時間のランプび 
点打 


反モ> 


入タィマ- 


時間〇 6 - 

争4 

• 2 


ランス削；！ 
(セツト解除) 


停止時間を変えたいとさは、続けて切タイマーボタン操作を行い 
ます。（巨ぺージ（已）項を参照してください） 

運転開始の10秒前に「ピー、ピー、ピー」と報知音び鳴り、已秒 
前に「ベビー」の風量ランプび点滅を開始します。 

タイマー時間の経過中は時間経過とともにタイマーランプび移動 
します。 

時間を変更した場合、変更した時点から新たにタイマー時間の力 
ウントび始まりまず。 

入タイマーで運転開始したをでボタン操作をした場合、2時間自動 

停止は解除され、通南の運転モードに切り換わります。 

タイマー時間は目安でず。 


設定例： 2 時間の入タイマーをセット 

■入タイマーをセット ■入タイマーで運転開始 


■自動停止 
i 


停止 （2 時間） 


べビー (2 時間） 


停止; 


0 


2時間 


4時間 

—已一 


6 4 2 「だが 
ot ot OT • a お 


6 4 21 だ巧 

〇 totot# a お 












































































































使いかたつづき 


(己）タイマー連動①（切タイマー運転の後に入タイマー運転を連動して使う） 

就寝時に切タイマーで停止させた後、再び起床時に運転を開始させたいときなどに便利です。 


1. 運お中に、切タイマーボタンを巧して切タイマーを設定する。（已ぺージ （3) 項参照） 

2. 続けて、入タイマーボタンを押して入タイマーを設定する。（已ぺージ （4) 項参照） 

•セツトと同時に切タイマー時間のカウントび始まり、セツトした時間び経過すると停止します。 

続けて停止した時点か日入タイマー時間のカウントび始まり、セツトした時間び経過すると再び運転を開始します。 


g モ、•切タイマーと入タイマーを設定した後、切タイマーを「セット解除」（切タイマーランプ消な）したまま3秒経過すると 
入タイマーをお除されます。 

•入タイマーセットは切タイマー経過中であれば、途中からでをセットすることびでをます。この場合を、入タイマーの時 
間カウントは切タイマーによる運転停止時点から始まりまず。 


設定例： 風量「中」で4時間の切タイマーをセツトし、続けて4時間の入タイマーをセツトした場合 


をタイマ-) 

時間〇 6 

• 4 

〇2 
I 切タイマ-1 

時間〇 6 

• 4 

〇2 

〇1 

U だ 

おやすみ 

冲•強のみ) 


■切タイマー、 

入タイマーをセット 

i 

I _ I _ I _ L _ 

I 中 （4 時間） 

I I I I 

0 1時間 2時間 3時間 


■切タイマー 
で停止 


■入タイマー 
で運転開始 


■自動停止 


丄 


停止 （4 時間） 


べビーに時間） 


信止; 


4時間 5時間 6時間 


7時間 8時間 9時間 


10時間 


(目）タイマー連動 ② （入タイマー運転の後に切タイマー運転を連動して使う) 

入タイマーで運転を開始した後、停止させる時間も設定したいとさなどに便利です。 


1. 停止中に、入タイマーボタンを巧して入タイマーを設定する。（已ぺージ （4) 項参照） 

2. 続けて、切タイマーボタンを押して切タイマーを設定する。（已ぺージ （3) 項参照） 

•セツトと同時に入タイマー時間のカウントび始まり、セツトした時間び経過すると運転を開始します。 

続けて運転開始した時点か日切タイマー時間のカウントび始まり、セツトした時間び経過すると停止します。 


ド丰、•入タイマーと切タイマーを設定したを、入タイマーを「セット解除」（入タイマーランプ消な）したまま3秒経過すると 
切タイマーも解除されまず。 

•切タイマーセットは入タイマー経過中であれば、途中からでもセットずることびできます。この場合を、切タイマーの時 
間カウントは入タイマーによる産転開始時点から始まります。 

-また、運転を開始した後でを切タイマーをセツトすることびでさます。 


設定例： 2時間の入タイマーをセツトし、続けて4時間の切タイマーをセツトした場合 

■切タイマーで停止 



两タィマ-1 

時間〇 6 

• 4 

〇2 
〇1 
D だ 

おやすみ 
件'強の扣 


■入タイ7—、 

切タイマーをセツ 

i 

丄 


■入タイ 7— 
で運乾開始 


_停止が時国)_ 
1時間 


丄 


ベビー （4 時間） 


2時間 3時間 4時間 己時間 


信お 

色時間 


—巨一 














































4 首振り運転をする 


首振りつまみを操作する 

首振りつまみ 
•上に引くと停止 
-下に押すと首振り 


5高さを調節する 



— A \ 注,ぉ- 

•高さ調節、風向きを変える、持ち運びを行ラ 
際は、必ず運転を停止させて行ラ 

(けびをするおそれびあります） 


高さ調節ボタンを巧し、取っ手を持って上下させる。 

-最下部-中間 2 か所-最上部の合計 4 か所でスライド 
パイプが□ックでさます。 

それじ(かは自由に上下でさます。 




取っ手 


6風向きを変える 


スタンド部を軽く押さえて、モーター部を上下-ちちに動かす。 
•操作時に「カチカチ」と音びします。 


* 上下角度調節 
上向さに2段階、下向さ 
に]段階風向きを変える 
ことびでさます。 



•首振り中むの調節 
スタンド正面を中むに左ちそ 
れぞれ2段階、2已°まで首振 
り中むをず日すことびでさま 
す。（設定し に化 置を中/いに 
85°首振り動作を行います） 

•が風 



巧。’乙已。' 


• この機能は首振りの中む位置を調節するちのです。 
首おりの位置によってはお好みの向さに向かない場 
合びあります。この場合は無理に動かさず、首振り 
運転をさせて向さを確認してください。 


7リモコンの収納 


スタンド後部の U モコンフックに U モコンの巧を 
引っ掛ける。 


リモコンフック 




8コードの収納 


9持ち運び 


収納時はコード入れに納める。 モーター部を下に巧し下げ、パチンと音がしてスラ 











































お手入れと保管 


pA 警告- 

• 製品の組立ておよびお手入れは取扱説明書通りに行う 

( 部品びはずれてけびをするおそれびあります） 

•羽根-ガードをつけずに高さ調節ボタンを巧さない 

( モーターび飛びだしてけびをするおそれびあります) 

• お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントか5巧く 

( 通電状態では感電やけびをすることびあります） 


- A ま意- 

•取りはずし-組立て-お手入れの際は手袋を着用する 

(着用しないとけびをすることびあります） 


/-I ぐ ゴつ \ 運転直後はモーター軸び高温になっていますので、お手入れは運転停止後3□分程度待ち、 
\の于八いノ 手袋を着用してか！5行ってくださし、。 


①前ガードはク U ップを図のよラ 
におこし、ガード巧を親指でま 
え、ツメ部左ち3か所を下か5 
順に手前に引くようにしてガー 
ドをはずす。（ク U ップを引っ張 
ると破損するおそれびあります） 



② スピンナをちに 
回してはずす。 



ユルム 


スピンナ 
(ちに回す） 


③ 羽根は円筒部分を両手 
で持ち、モーター軸を 
親指で押さえなび5は 
ずす。（高温ま意） 



④後ガードをはずして清掃 
する場合は、ガード止め 
ナツトを左に回してはず 
す。 



ガード止めナット 
(左に回す) 


•ミちれは、めるま湯か中性洗剤に浸した柔5かい巧をかたくしぼってふき、さ5に乾いた柔5かい巧で洗剤び残5な 
いようにふき取る。 

• モーター部のほこりは掃除機等で取る。 

※可動部（モーター、首振り機構部など）への注油の必要はありません。 


•編" 

•お手入れに下記の溶剤-洗剤を使用しないでください。 

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、な油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入 
りの洗剤（変質•変色の原因になります） 

•を険防止のため、羽根に貼り付けてある「羽根マーク」は取5ないでください。 

■スプレー〈掃除用、殺虫用、整髪用など〉をかけないでください。（破損•変質の原因となります） 

• お手入れの際、羽お-ガード等に強い衝撃を与えないでください。（破損ずるおそれがありまず） 

•羽根に水分び付着した状態でモーター軸に取付けないでください。（モーター軸に鏡が発生し、羽根がはずせなくなるおそれがありまず） 


〈お手入れ後の組立てかた〉 


①後ガードの切欠部を 
ツメに引っ掛ける。 
•印同±をあわせる 

。夕 後ガードの切欠部 
印\ 印 



② ガード止めナットを 
ちに回し、後ガード 
にがたつさのない 
よラしっかり締め 
付けて固定する。 




③ 羽根をモーター軸に差し込む。 

• 羽根のみぞをモーター軸のピンに合わせる 

みぞみぞ 


ピン 


④ スピンナを左に回して固定する。 





—ター 軸 

をガード 


ガード止めナット 
(ちに回す） 


スピンナ 
あ根（左に回す） 


- 8 - 



⑥前ガードを後ガードの印 
に合わせて引っ掛ける。 


巧 

印 



⑥両手で上から順にツメ部左 
ち 3 か所を「パチン」とはめ 
込む。 



ツメ 

⑦ク U ップで固定する。 


I 前ガードはガード外周部 
を持って取付ける 



































































































〈保管〉 


箱に収納する場合 


1. スタンド固定ナットをゆるめてスタンドか日ベースをはずす。 
(スタンド固定ナットはスタンドに締め付けておく） 

(3 ページ r 各部のなまえと組立てかた」参照） 

2. ポ U 袋（大）2枚をそれぞれ製品本体のモーター部とスタンド 
にかぶせる。 

3. モーター 部に モーター ホルダーをかぶせる。 

• モーター部を正面に向けて収納してください。 

正面に向かない場合は、首振り運転させて向けてください。 

4. モーターホルダーの取っ手と支せ部を持って収納する。 

己ベースをポ U 袋（ル）に入れて収納する。 

6. U モコンを収納する。 

※湿気の少ないところに保管する。 



箱を使わずそのまま収納する場合 


pA 警告- 

•ベースをつけずに運輯しない 

( 転倒してけびをするおそれびあります) 


尸 As . を后、 

• 製品組立て状態での輸送は行わない 
輸送ずる際は箱に収納ずる 

(製品-部品び破損するおそれびあります) 



本製品はベースを取りはずし、スライドパイプに引っ掛けることで約 19 cm の幅で押し入 
れ等に収納することができます。 


1. 製品を横向さに倒して電源コードを収納し、スタン 
ド固定ナットをゆるめてスタンドか日ベースをはずす。 

(スタンド固定ナットはベースをはずした後、スタン 
ドに締め付けてお <) 

2. モーター部を正面に向けてスタンドを立たせる。 

3. ベース裏側のベースホルダー先端を矢印の方向に巧さ 
えてツメか日はずし、約目ぴの位置まで回転させる。 

4. ベースをスタンドの横からガードとの間に入れ、 

ベースホルダーをスライドパイプに引っ掛け、静か 
に下に降ろす。 

5. U モコンを U モコンフックに引っ掛ける。 




スライドバイプ 















































r 故障かな？」と思った!5 


次のような症状があれば点検してください。 

(3 ぺージ r さ部のなまえと組立てかた」、4〜7ぺージ r 使いかた」、8 -9 ぺージ「お手入れと保管」参 
照）点検処置をしても直らない場合、または下記 L ソがの現象び生じた場合は電源プラグを巧いてか！5、お買 
上げの販売店に点検-修理を依頼してください。費用についてはお買上げの販売店と相談してください。 


こんなとを 

原 因 

点検*処置 

参照ぺ-ジ 

運転しない > 

電源プラグが抜けていませんか〉 

電源プラグをコンセントに確実に差し込む 

4 

U モコンで操作 \ 
でさない / 

電池びちくなっていませんか> 

新しい電池に入れ曽える 

4 

@0 が逆になっていませんか> 

電池の向さを正しく入れる 

距離び遠すざませんか > 

受信範囲内で操作する 

受信部び';ちれていませんか 〉 

ミちれを取り除く 

•運転中に異常音 \ 
や振動びある \ 

•羽根び回 5 ない / 

羽根にガード、ガード止めナ\ 
ットが当たっていませんか / 

ガード止めナツトを緩みのないよラに正しく 
確実に締め付ける 

8 

後ガードの向きは正しく取付\ 
け 5 れていますか / 

後ガードを正しい方向に取付ける 

スピンナ、ガード止めナットび\ 
確実に締め付けてありますか/ 

緩みのないよラに正しく確実に締め付ける 

モ-夕-部制墳簡こ熱い> 

ほこりびたまっていませんか> 

ほこりを取り除く 

8 

操作部•スタンドの\ 
一部び暖かい / 

電子回路の消費電力によるちので故障ではありません 

4 

羽根がときどき \ 
止まる / 

U ズム風ではありませんか \ 

U ズム風は運転と停止を繰り返しているため、 

とをおり羽根び止まることがありますが、故障 
ではありません 

4 

切タイマー運転で\ 
風量び変わる / 

おやすみタイマー設定では \ 
ありませんか / 

おやすみタイマー設定では時間経過とともに 
風量び弱くなります 

己 

運転が自動的に \ 

止まる / 

8 時間才ートオフ機能による\ 
ちのではありませんか / 

切り忘れ防止のため、運転開始後ボタン操作がな 
い状態で 8 時間を経過すると自動的に停止します 

4 

入タイマーによる運転では \ 
あ 0 ませんか / 

入タイマーによる運転では 2 時間を経過すると 
自動的に停止します 

己 

突然動さ始めた > 

入タイマーによる運転では \ 
ありませんか / 

入タイマーによる運転では設定時間を経過する 
と自動で運転を開始します 

己 

入タイマー運転で\ 
風量が変え 5 れない/ 

入タイマー運転による風量は「べビー」のみです 
他の風量は選択でさません 

己 

首振りび左または\ 
ちに偏る / 

首振り中むの調節によるちの\ 
ではありませんか / 

首振り中むの調節を行う 

7 



(強運転の場合) 


お名 

電圧 

(V) 

周波数 

( Hz ) 

消費電力 
(W) 

最大風速 
( m / s ) 

風 量 
( m 3/ h ) 

首振角度 
腹） 

起写 

臭 里 

(kg) 

コードの長さ 
( m ) 

R30J-RN(S) • (M) 

100 

50 

30 

2.9 

2200 

85 

4.0 

1.9 

60 

34 

2.8 

2150 


※運転停止状態で電源プラグびコンセントに差し込まれているとさの消費電力は約0.已 W です。（電子回路び操作を受付 
けるために必要な電力です） 
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長期使用製品安全表示制度に基づ < 本体表示について 


• 本体への表示内容 

※経年劣化により危害の発生び高まるおそれ 
びあることをミち意喚起するために電気用品 
安全法で義務付けられたしソ下の内容の表示 
を本体に行っています。 

(設計上の標準使用期間とは） 

• 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件 
(ち表による）に基づく経年劣化に巧して、 
製造した年から安全上支障なく使用ずるこ 
とびでをる標準的な期間でず。 

• 設計上の標準使用期間は、無償保証期間と 
は異なります。また、偶発的な故障をな証 
するをのでちありません。 

(経が劣化ま） 

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化 

をいいます。 


【製造年】体体に西暦4巧で表示してありまず） 


A 


【設計上の標準使用期間】12年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 
努化による発义-けび等の事故に至るおそれがありまず。 


■標準使用条件 


(JIS C 9921-1 による） 


環境条件 

電圧 

単相1日日 V 

機器の定格電圧による 

周波数 

己 OHz おぶび色 OHz 


温度 

30む 


湿度 

色己％ 

JIS Z 8703の試験状態を参考 

設置条件 

標準設置 

取扱説明書による 

負荷条件 


定格負荷（風速） 

仕様 （ P . l 日）による 

想定時間等 

1曰あたりの使巧時間 

8 ( h / 日） 


1曰使巧回数 

日個/日） 


1年間の使用曰数 

110 (日/年） 

スイッチ操作回数 

己己0 (回/年） 

首振運転の割を 

100 (%) 


保証とアフターサービス 


取扱い-修理のご相談は、まずお買上げの販売店へお申しつけください。 

お買上げの販売店にご依頼でをない場合は、各窓□へお問い合わせください。 


ご相談窓□•修理窓□のご案内 (家電品) 


取扱い’修理のご相談は、まず 

お買上げの！！売店へ 


♦お買上げの販売店にご依巧でさない場合 
(お居や贈答品など）は、 

へお問い合わせください。 


る窓口 


■お問合せ窓□におけるお客樣の個人情巧のお取り巧いについて 

兰菱電機株式会社は、お客様か5ご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いしまず。 


1 . お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 
びに製品品質•サービス品質の改善、製品情報 
のお知らせに利用しまず。 

2 . 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残ずことがあります。 


3. あらかじめお客様からご了おをいただいている 
場合および下記の場合を除を、当社政みの第兰 
萄こ個人!青報を辯共-開示ずることはありません。 

①上記利用目的のために、弊社グループ会社- 
協力会社などに業務委託ずる場合。 

③法令等の定める規定に基づく場合。 

4 . 個人情報に関するごネ目談は、お問含せをいただ 
きました窓口にご連給ください。 


ご相談窓口 家電品の睛乂相談 • 取扱い方ま 


♦王養電機お客さま相談センター 

_ いつもサンキュー 365 日 

m 0120 -139-365 (無料) 


受付時間365曰24時間 


携帯電話 - PHS • IP 電話の場合 

兰菱電機お客をま相談センター 

干 154-0001 まま都世田を区池尻 3 - 10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

(03) 3414-9655 

馆料） 


■ご相談が応平日 9 : 00-19 ： 00 

±•日•巧•巧社が日目： 00〜17: 00 

上記 lim の時間は受付のみ可能でず。 


修理窓口 家電品の修理の問合せ • 修理の依巧 


受付時間365曰24時間 


♦ 兰菱電機修理受付センター 


フリーダイヤ J レ 

祖 

インターネット 

公 

携帯電話サイト 

〇 


0120-56-8634 (無料) 

www.melsc.co.jp 

空メールの送り先： fc 863 4 @ melsc.jp 

またはバーコードからアクセス。 

URL をメール返信しまず。 



携帯電話- PHS • IP 電話の場合 

北海道-東北 
関東甲信越 

東曰本 

修理受付センター 
FAX (03) 3424-1115 

馆料） 

(03) 3424-1111 

東海-北陸-関西 
中国*四国*九州 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

(有料） 

(06) 6454-3901 

(有料） 


♦巧な化、電話番号などについてはをまになることがちりますので、あらかじめご了承願いまず。 K 1 1 A 

参電話番号をお巧かめの5え、お間違えのないよ5におかけください。 
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保証と アフターサービスつづき 


補修用性能部品の保有期間について 

•当社はこの兰菱扇風機の補修用性能部品を、製造巧切り後8年保有しています。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

保証（保証書）について 

•保証書は、所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。 
•保証期間は、お買上げ曰か！51年間です。保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理致します。 

その他詳細は、保証書をご覧ください。 

•保証期間経過後の修巧については、販売店にご相談ください。 

※ダウン□ー ド版は保話書を削除しています。 


愛情点検 


口 


合長年ご使用の扇風機の点検を 



ご使用の際 
このようなことは 

ありませんか。 

• スイッチを入〇てを羽根び回乾 
しなし)。 

• 運転中に異常音や振動びする。 

-回転び遅いまたは不規則。 

• こげ臭いにおいびする。 

• モーター部び異常に熱い。 




故障や事故防止のため、 

イ击 m 

電源フラグを抜いて販売 

化用 

店にご連絡ください。 

中止 

点検-修理に要する費用 

は販売店にご相談くださ 


い。 


お客さま 
メモ 

サービスを依 
頼されるとを 
便利です。 

形 名 

、 

お買上げ年月曰 

年月 曰 

お買上げ店名 
(住 所） 

(電話番号） 

( ) 


この製品には地が環境保護の一環として再資源化びでさるよラにまなフラスチ 
ック部品に材質名を表示していまず。「材質名はま材料にに0規定の略号を使用」 


A 兰菱電機株式会社 

販売元株式会社兰菱電機ライフネットワーク 

干] 3己-8071東京都江東区有巧 3-6-11 ( TFT ビルま館 7 F ) 
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